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Figura 4 
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5.2 Proyeccion en el tercer cuadrante 

Nota: Es el metodo ISO A. 

Es una representacion ortogonal en la que el 
objeto a representar (figura 1) visto desde el 
obsen/ador, aparece detras de los pianos coor- 
denados sobre los cuales se proyecta 
ortogonalmente el objeto (figura 5). Sobre cada 
piano de proyeccion, el objeto esta representa- 
do como si fuera visto ortogonalmente desde 
una distancia infinita con pianos de proyeccion 
transparentes. 

Las posiciones de las distintas vistas con rela- 
cion a la vista principal A (anterior), se 
determinan rotando sus pianos de proyeccion 
alrededor de lineas coincidentes o paralelas a 
los ejes coordenados sobre el piano coordena- 
do (superficie del dibujo) sobre el cual se 
proyecta la vista principal A (figura 5). 



En consecuencia, en el dibujo, las demas vis- 
tas,, respecto a la vista principal A, estan 
dispuestas de la forma siguiente (figura 6): 

vista B: la vista superior esta ubicada 
arriba; 

vista E: la vista inferior esta ubicada de- 
bajo; 

-.- vista C: la vista desde la izquierda esta 
■ ubicada a la izquierda; 

- vista D: la vista desde la derecha esta 
. ubicada a la derecha; 

vista F: la vista desde atras puede ubi- 
' carse a la izquierda o a la derecha, segun 
'.. sea conveniente. 

El simbolo identificatorio de este metodo se 
muestra en la figura 7. 




Figura 5 



16 



I RAM 450 1-2 



200. 





H 


















.__. 




\ 




/n 


c 




A 




D 




n 




















"¥1 





Figura 6 




Figura 7 



5.3 Disposicion de las flechas de referenda. 

En aquellos casos en que es ventajoso ubicar 
las vistas de modo diferente al del esquema 
estricto del metodo de proyeccion del primero o 
del tercer cuadrante, el uso del metodo de las 
flechas de referenda permite que las dlferentes 
vistas sean ubicadas libremente. 

Con la excepcion de la vista principal, cada 
vista sera identificada con una letra de acuerdo 
con la figura 1 . Una letra minuscula indica en la 
vista principal la direccion de observacion de 
las demas Vistas, que estan identiflcadas con la 
letra mayiiscula correspondiente colocada in- 
mediatamente arrlba de la vista y hacia la 
izquierda. 

Las vistas identiflcadas pueden ubicarse inde- 
pendientemente de la vista principal (figura 8). 
Cualquiera sea la direccion de observacion, las 
letras mayiisculas (IRAM 4503-1), que identifi- 
can las vistas, se ubican siempre para ser 
leidas desde la direccion normal de observa- 
cion del dibujo. 

Para la identificacion de este metodo no hace 
falta un simbolo sobre el dibujo. 
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Figura 8 

5.4 Representacion ortogonal reflejada. Es 

una representacion ortogonal en la que el ob- 
jeto a representar (figura 1) es una reproduc- 
cion de la imagen en un espejo (cara hacia 
arriba) que esta ubicada paralelamente a los 
pianos horizontales de ese objeto (figura 9). 

La vista que resulta de una representacion or- 
togonal reflejada puede indicarse usando letras 
mayusculas para la designacion de las vistas 
(por ejempio, "E", ver 4.2). 

El simbolo identificatorio de este metodo se 
muestra en la figura 10. 
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Anexo A 

(Normativo) 
PROPORCIONES Y DIMENSIONES DE LOS SIMBOLOS 



A.I Requisites generaies. A los efectos de armonizar los tamanos de los simbolos especificados 
en esta parte de la norma con las demas inscripciones del dibujo (dimensiones, tolerancias, etc.), se 
aplican las regias siguientes: 

A. 2 Proporciones. Los simbolos se dibujaran de acuerdocon las figuras A.1 , A.2 y A.3. 

A.3 Dimensiones. El ambito de tamanos a usar para los sjnnbolos graficos y las indicaciones adicio- 
nales sera como lo especifica la tabia A.1 . 




Figura A.1 
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Figura A.2 



Figura A.3 



TablaA.1 











Dimensiones en milimetros 


Altura de los numeros y de las ietras mayiisculas 
(y las Ietras minuscuias) y el diametro del extreme 
manor del cone 


h.. 


• '3,5 


5 


7 


10 


14 


20 


Espesor de la linea para los sirnbolos 


d 


0,35 


0.5 


0,7 


1 


1,4 


2 


Espesor de la linea para las escrituras 


Largo y diametro del extremo mayor del cono 


H 


7 


10 


14 


20 


28 


40 
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